ANTONINA SZCZEPANSKA 


Małżonka emerytowanego Dyrektora Szkół, 


opatrzona SS. Sakramentami, zmarła w Panu dnia 29 Sierpnia 
1591 roku. 


IR 


Pogrzeb odbedzie sie w Poniedzialek dnia 31 Sierpnia b. r. o godz. 10 rano, z domu 
przy ulicy Szewskiéj L. 20, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


